Metal Concentrations at A72 - Concentrations in micrograms per liter 



Cadmium 

Copper 

Iron 

Zinc 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Current (August 20 1 5) 

Average 

1.93 

1.97 

15.9 

58.9 

733 

3030 

586 

609 

Median 

1.9 

2 

16 

59.5 

750 

2950 

600 

585 

Min 

1.6 

1.6 

12 

48 

520 

2100 

420 

460 

Max 

2.2 

2.3 

20 

72 

950 

4600 

730 

760 

All Historic 

Average 

1.61 

1.70 

12.0 

25.2 

1383 

3409 

578 

618 

Median 

1.68 

1.7 

7.61 

24.2 

1420 

3290 

590 

637 

Min 

0.6 

0.8 

3.02 

6.4 

199 

787 

52.2 

221 

Max 

2.9 

2.9 

36.9 

47.5 

3250 

7710 

1170 

1150 

Runoff Historic 

Average 

0.94 

1.13 

5.50 

20.3 

444 

2038 

301 

346 

Median 

0.87 

0.91 

5.00 

16.5 

343 

1300 

270 

305 

Min 

0.6 

0.8 

3.25 

6.4 

199 

787 

133 

221 

Max 

1.80 

2.60 

8.81 

47.5 

809 

5300 

588 

685 


Average 

2.04 

2.06 

15.7 

28.1 

1876 

4192 

747 

791 

Median 

1.835 

1.92 

13.4 

26.2 

1910 

4155 

739 

728 

Min 

1.19 

1.11 

3.02 

10.3 

443 

1340 

52.2 

391 

Max 

2.9 

2.9 

36.9 

46.7 

3250 

7710 

1170 

1150 

10/19/2015 


1.5 

1.5 

14 

45 

1200 

4100 

540 

580 

10/22/2015 


1.6 

1.6 

38 

44 

3000 

3300 

600 

610 


1805669 


ED 000792 00006289-00001 

















